مراجعة Schengen 90/180 Counter لعام 2026
عدّاد مجاني لأجهزة iPhone لقاعدة شنغن 90/180: خريطة حرارية للنافذة المتحركة، ومخطط Ghost Trip، و44 لغة، وبلا حساب.
الكاتب: Lubor Šimůnek · تاريخ النشر: 2026-10-20 · الإنتاجية · التقييم: 5/5
[image: مراجعة Schengen 90/180 Counter لعام 2026]
Schengen 90/180 Counter تطبيق مجاني يعمل دون اتصال على أجهزة iPhone، موجّه إلى المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي، ويتابع عدد ما أنفقته فعلاً من الـ90 يوماً المسموحة في أي فترة متحركة مدتها 180 يوماً داخل منطقة شنغن. وصل الإصدار 1.0 في 11 يونيو 2026، ويشغل 23 ميغابايت، ويتوفر بـ44 لغة.
إفصاح: يدير AppStoryo الاستوديو نفسه الذي يطوّر Schengen 90/180 Counter. وتستند المقارنة أدناه إلى معايير يمكن التحقق منها علناً، وتسمّي بدائل حقيقية بأسمائها.
ما الذي يفعله Schengen 90/180 Counter فعلاً؟
Schengen 90/180 Counter سجلّ أيام أُلحق به مخطط للرحلات. صدر الإصدار 1.0 في 11 يونيو 2026، ويشغل 23 ميغابايت، ويحتاج iOS 13.0 أو أحدث، ومدرج في App Store بـ44 لغة تحت فئة السفر. تسجّل كل رحلة فيرسم التطبيق النافذة المتحركة على هيئة خريطة حرارية على التقويم مع الأيام التي ما زالت متاحة. ويحاكي مخطط يسمى Ghost Trip إقامة لم تحدث بعد، ويقترح تواريخ بديلة إذا لم تكن لتتسع. ويمكن إعادة بناء الرحلات السابقة من البيانات الوصفية لصور مكتبتك، أو من مسح بطاقات الصعود وأختام جواز السفر بالكاميرا، وكلتا العمليتين تجري على الجهاز نفسه. وإلى جانب شنغن يتابع التطبيق الحصة البريطانية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، وتصريح ESTA الأمريكي، وعدّ الإقامة الضريبية البالغ 183 يوماً، وقواعد تضعها بنفسك. وهناك عناصر واجهة، وعروض على شاشة القفل وعلى Apple Watch، وأنشطة مباشرة، واستيراد التقويمات، وتصدير إلى PDF وCSV، ومزامنة اختيارية مع iCloud مشفّرة من طرف إلى طرف. يعمل دون اتصال، وبلا حساب، وبلا تحليلات. Schengen 90/180 Counter مجاني على App Store.
ماذا تقول قاعدة 90/180 في الحقيقة؟
تقول أقل مما توحي به معظم مدونات السفر، والصياغة الحرفية هي كل ما يهم. تسمح الفقرة 1 من المادة 6 من لائحة الاتحاد الأوروبي 2016/399، وهي مدونة حدود شنغن، بإقامات لا تتجاوز 90 يوماً في أي فترة مدتها 180 يوماً، وهو ما يستوجب النظر في فترة الـ180 يوماً السابقة لكل يوم إقامة. وتحسم الفقرة 2 من المادة نفسها السؤالين الأكثر إثارة للجدل بين المسافرين: يُحسب تاريخ الدخول أول يوم إقامة وتاريخ الخروج آخر يوم، فرحلة قصيرة من الجمعة إلى الأحد تكلّف ثلاثة أيام لا يوماً واحداً؛ أما الفترات المصرّح بها بتصريح إقامة أو بتأشيرة طويلة الأمد فلا تُحسب على الإطلاق. والمنطقة التي ينطبق عليها ذلك تضم اليوم 29 دولة: 25 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى آيسلندا والنرويج وسويسرا وليختنشتاين، بعد انضمام بلغاريا ورومانيا في 1 يناير 2025.
كيف تعمل النافذة المتحركة ذات الـ180 يوماً حقاً؟
لا تُصفَّر أبداً في تاريخ ثابت، وهذا هو أشيع سوء فهم على الإطلاق. ولأن القانون ينظر إلى الوراء 180 يوماً من كل يوم إقامة، فإن الجواب يتغير كل صباح. أنفِق 90 يوماً بين 1 يناير و31 مارس ولن تبدأ من صفحة بيضاء في يوليو: تستعيد الأيام واحداً واحداً، كلما سقط القديم من مؤخرة النافذة. ويرسم Schengen 90/180 Counter ذلك شريطاً متحركاً لا عداً تنازلياً، ويحيل من الإعدادات إلى حاسبة الإقامة القصيرة التابعة للمفوضية الأوروبية نفسها، لتتمكن من إدخال التواريخ نفسها مرتين. والأمر يستحق قبل أي رحلة طيران: التطبيق توجيه، وأداة المفوضية هي التنفيذ المرجعي.
ما الذي تغيّر على الحدود في 10 أبريل 2026؟
صار العدّ اليدوي أصعب وأسهل في الوقت نفسه. فنظام الدخول والخروج الأوروبي بدأ العمل في 12 أكتوبر 2025 بتطبيق تدريجي في 29 دولة أوروبية، وصار كامل التشغيل في 10 أبريل 2026، فاستبدل ختم الحبر بسجل حيوي لكل عبور للحدود الخارجية. أصعب، لأنه لم تبقَ صفحة أختام تُجمع. وأسهل، لأن السلطات تملك الآن سجلاً دقيقاً، فأي تقدير يخالفه يصبح مشكلة. وETIAS هو الخطوة التالية: يُنتظر في الربع الأخير من عام 2026 وسيكون إلزامياً لمواطني 59 دولة وإقليماً معفاة من التأشيرة عند الدخول إلى 30 دولة أوروبية. ويحمل التطبيق نظرة عامة على النظامين، وهو صريح بشأن موقعه هو:
The app is a mobile aid for everyday orientation; the final decision on entry always rests with the border authority of the country you visit.
هذه الجملة مأخوذة من وصف التطبيق نفسه بالإنجليزية على App Store، وهي الإطار الصحيح. ثبّت Schengen 90/180 Counter عوناً على التخطيط، لا حكماً نهائياً.
أي حاسبة شنغن ينبغي أن تستخدمها فعلاً؟
أربعة تطبيقات مجانية لأجهزة iPhone، جميعها مُتحقَّق منها على App Store في 13 أكتوبر 2026.
اختر Schengen Simple إن أردت الخيار الأكثر اختباراً
	Roycroft Labs Ltd، مجاني، الإصدار 4.2.2، آخر تحديث في 7 أكتوبر 2026.
	4,8 نجمة من 364 تقييماً — أوسع سجل علني بين الأربعة، وهو سبب اختياره إن كنت تثق بالجمهور أكثر من سجل التغييرات.
	يفعل ما يتعلق بشنغن ولا يكاد يفعل غيره، وهذا هو الصحيح تماماً حين يكون شنغن كل ما تحتاجه.

اختر Schengen Calculator 90/180 إن أردت أطول تاريخ إصدارات
	Vitaliy Golubenko، مجاني، الإصدار 6.6.1، آخر تحديث في 12 أكتوبر 2026 — وهو الأحدث في هذه المجموعة.
	4,5 نجمة من 187 تقييماً، ورقم إصدار عبر ستة دورات كبرى.

اختر 180 Days: Schengen Calculator إن أردت أعلى متوسط تقييم
	Splinterware Ltd، مجاني، الإصدار 1.32، آخر تحديث في 14 أبريل 2026.
	4,9 نجمة من 111 تقييماً، وهو أفضل متوسط هنا، وإن كان تاريخ أبريل ذاك أقدم الأربعة.

اختر Schengen 90/180 Counter إن كان على تطبيق واحد أن يغطي أكثر من شنغن
	مجاني، الإصدار 1.0، صدر في 11 يونيو 2026، و44 لغة على App Store.
	يتابع إلى جانب نافذة شنغن المملكة المتحدة، وتصريح ESTA الأمريكي، وعدّ الضريبة البالغ 183 يوماً، وقواعد تضعها بنفسك، ويعيد بناء الرحلات القديمة من البيانات الوصفية للصور على الجهاز، ويصدّر PDF وCSV لمستشار.
	لا تقييمات له بعد. وإن كان السجل العلني يهمك أكثر من اتساع النطاق، فأحد الثلاثة أعلاه هو الخيار الأأمن اليوم.

متى يكون Schengen 90/180 Counter الأداة الخطأ؟
في أربع حالات. إن كنت تستخدم أندرويد فلا توجد نسخة: التطبيق لأجهزة iPhone وحدها، وقائمة الاستوديو على Google Play كانت تضم 28 حزمة عند قراءتها في 13 أكتوبر 2026، وليست إحداها هذا التطبيق. وإن أردت دليلاً على أن عدّاداً ما حسب بدقة لأشخاص آخرين، فالإصدار 1.0 لا تقييمات له إطلاقاً، في حين تجمع التطبيقات الثلاثة أعلاه 662 تقييماً. وإن احتجت رقماً يصمد في نزاع، فلا يصلح أي تطبيق: السجل المعتبر هو سجل نظام الدخول والخروج لدى سلطة الحدود. وإن كانت أيامك مغطاة بتصريح إقامة أو بتأشيرة طويلة الأمد، فالفقرة 2 من المادة 6 تتركها خارج عدّ 90/180 كلياً، ولذلك فأي أداة تكتفي بجمع الأيام في البلد ستضلّك ما لم تستبعدها أنت بنفسك. انظر صفحة التطبيق على App Store قبل أن تقرر.
Schengen 90/180 Counter — ماذا يسأل المسافرون أيضاً؟
هل تُصفَّر نافذة الـ180 يوماً في بداية السنة؟
لا. النافذة متحركة لا تقويمية: تقتضي الفقرة 1 من المادة 6 النظر في الـ180 يوماً السابقة مباشرة لكل يوم إقامة. فلا تصفير في 1 يناير ولا صفحة بيضاء كل ستة أشهر. وتعود الحصة شيئاً فشيئاً، كلما سقطت الأيام القديمة من مؤخرة النافذة.
هل يُحسب يوم وصولي ويوم مغادرتي كلاهما؟
نعم، كلاهما. تجعل الفقرة 2 من المادة 6 تاريخ الدخول أول يوم إقامة وتاريخ الخروج آخرها. فرحلة مدينة من الجمعة إلى الأحد تكلّف ثلاثة من أيامك التسعين لا يوماً واحداً. وهذه هي التفصيلة التي تجعل الحساب المكتوب باليد يخرج ناقصاً في أكثر الأحيان.
على كم دولة تنطبق القاعدة؟
على تسع وعشرين. تُدرج المفوضية الأوروبية منطقة شنغن بوصفها 25 دولة عضواً في الاتحاد بالإضافة إلى آيسلندا والنرويج وسويسرا وليختنشتاين، بعد انضمام بلغاريا ورومانيا في 1 يناير 2025. وسينطبق ETIAS على 30 دولة أوروبية، فالقائمتان مختلفتان، وعلى أي أداة أن تقول أيّهما تعدّ.
هل Schengen 90/180 Counter مجاني؟
نعم. يعرضه App Store بلا مقابل: الإصدار 1.0، و23 ميغابايت، وiOS 13.0 أو أحدث، و44 لغة. ولا حساب ولا تسجيل دخول ولا تحليلات، وتذكر صفحته أنه يعمل دون اتصال وأن بياناتك تبقى على الجهاز ما لم تشغّل مزامنة iCloud المشفّرة من طرف إلى طرف.
هل توجد نسخة لأندرويد؟
لا في الوقت الحالي. التطبيق لأجهزة iPhone وحدها. قُرئت قائمة المطوّر الخاصة بالاستوديو على Google Play في 13 أكتوبر 2026 وكانت تضم 28 حزمة ليست إحداها هذا التطبيق، فمستخدم أندرويد يحتاج أداة أخرى. ولا يحيل هذا المقال إلى أي صفحة على Play لأنه لا توجد صفحة يُحال إليها.
هل يستطيع التطبيق أن يثبت لضابط الحدود التزامي بالقاعدة؟
لا، وهو لا يزعم ذلك. فمنذ أن صار نظام الدخول والخروج كامل التشغيل في 10 أبريل 2026، أصبح السجل المعتبر لعبورك هو السجل الحيوي المحفوظ على الحدود. ويقول نص صفحته هو إن القرار النهائي في الدخول يرجع دائماً إلى سلطة الحدود في البلد الذي تزوره.
كيف يعرف برحلات لم أسجّلها قط؟
يستطيع إعادة بنائها من البيانات الوصفية المرفقة بصور مكتبتك، أو من مسح بطاقات الصعود وأختام جواز السفر بالكاميرا. وكلتا العمليتين تجري على الجهاز. وهذا يملأ الثغرات في تاريخ سفر قديم، لكنه استنتاج مستخرج من صورك أنت، فتبقى التواريخ بحاجة إلى تدقيق.
ما الذي يفعله مخطط Ghost Trip؟
يحاكي رحلة لم تقم بها بعد. تُدخل التواريخ المرشحة فيبيّن التطبيق ما إذا كانت تلك الإقامة ستتسع في الأيام المتاحة داخل النافذة المتحركة المعنية، ويقترح بدائل حين لا تتسع. وهو تقدير مبني على الرحلات التي أدخلتها، لا ضمان دخول بحال.
هل يتعامل مع شيء غير شنغن؟
نعم. تذكر الصفحة إلى جانب نافذة شنغن المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد، وتصريح ESTA الأمريكي، وعدّ الإقامة الضريبية البالغ 183 يوماً، وقواعد يضعها المستخدم. والاختبار الأمريكي أصرم من عدّ بسيط: تشترط مصلحة الضرائب 31 يوماً في السنة الجارية و183 يوماً مرجّحاً على مدى ثلاث سنوات.
هل ما زال علي استخدام الحاسبة الرسمية للاتحاد الأوروبي؟
نعم، قبل كل أمر ذي أهمية. أدخل التواريخ نفسها في حاسبة الإقامة القصيرة التابعة للمفوضية الأوروبية وقارن. فإن اختلفت النتيجتان فثق بنتيجة المفوضية وابحث عن سبب انحراف التطبيق: وهو عادةً رحلة أُدخلت بتواريخ خطأ، أو إقامة كان ينبغي للفقرة 2 من المادة 6 أن تستبعدها.
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